ἰβάίυπι (Β18) (Μ|π58)᾽ 


Π.Ι 


Ες Μίποκ 2-3 ΕΚ5πιοταοπ 


ΑἹ Ενροπήγ Μααοπονίο “Δοπαίπαπ.4οππ 32 
61 θα) ΚΕ! Ζαθθΐπ παπί ΚΪΙ [ϑοπονίοῃ 45 68 


ΕΟΗΑΌΕΛΟΩΟ ΑΟΎΝῸ ΡΕΝΕΟΗΜΑΝΟΕ 


ΕΌΜΙΝΚ 
19 ΒΝ μεκοίπιΑΖαικο )κηγειτ 
γαίαπίῃ τ η 
Γον 
1 Αἰεκοθπάγ 20 ο Άμα 


ἜΝ ΜΙκπϑίοπκο. 


γίασ/ο|9ν 
ἘΝ οτοκονίο!. 


ει 
ΤΊ πὶ Γοάοί!-εὐεώον τα 
ἘΝ τοις ; ο 
17 ΒΗ ποζίοη Ροσπιτα 55 
} ΚΕ υοιοιιοοο Οαπιθτο 

ἘΝ Ὀππ!!! Ὀοπίοοηκο 

ἘΝ Αγιον Νοζα!όήκο 

ἘΝ Ατοοη! Μισ4οίοποκ 


Έναθηγ Φ. 


τ 


8 


ἘΝ «ΗΙ Ζοῦοίπ Φ οὐ ιο) 


ΒΕΘΕΗΝΑΣ 


Εἰσα ΒἰεΙογγι658 2024. 
ΕΙ Βιεοπύσοια 


Ἐδὲ 4ΦΕΝΑΟΑ. 
Οπηρεοπαίο Βοάβάα 8 


58 
ΕΦΤΑΡΙΟ. 


“τ πιο » 
10 ΜΗ Ξεπιεη Ρεποπιικ τε 
Ες ΜΙπΕΚ 518ἱ1πῃ 
ΤΕΕΙΝΑΠΟΡΕΣ. ΕΕ ΜΙηςΙ 
Απίεπι Οἱ κ 


ἘΒ Οποοάπομν 


104Ν. 


